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Olympia DC 1 — das vielseitige Kopiergerät 


Groß und vielfältig sind die Vorteile, die das 
Trockenkopiergerät Olympia DC 1 bietet: 


Preisgünstige Kopiermöglichkeiten 

Das Olympia DC 1 gestattet die Verwendung 
von verschiedenen Kopierpapieren. So kann 
entweder mit einem Farbblatt oder mit dem 
Olympia-Thermo-Kopierpapier gearbeitet 
werden. Ganz gleich, mit welchem Papier, 
DC 1-Kopien sind äußerst preisgünstig. 


Schnellkopien 

Die Herstellung einer Kopie, auf welchem 
Material auch immer, erfordert eine 
Durchlaufzeit von 4 Sekunden. Das 

Olympia DC 1 kopiert trocken, ohne 
Chemikalien, ohne Negativ und Positiv, ohne 
Entwicklung. Es kann von ein- und 
zweiseitigen Vorlagen kopiert werden. 


Spezial-Arbeiten 

Das Trockenkopiergerät Olympia DC 1 
kopiert auch auf Projektionsfolie. Für Lehrer 
und Referenten ist dies die ideale 
Unterrichtshilfe, um Vorträge lebhafter und 
interessanter zu gestalten. Auch das 
Kaschieren (Überziehen der Vorlage mit 
einem Kunststoffilm) ist mit Hilfe des DC 1 
möglich. Dokumente, wichtige 
Arbeitsunterlagen und kostspielige 
Drucksachen werden dauerhaft geschützt. 
Eine weitere der vielen 
Anwendungsmöglichkeiten ist zum Beispiel 
das Kopieren von Adressen auf perforiertem 
und gummiertem Adressenpapier. 


Keine Spezialpapiere 

Mit dem Olympia DC 1 kann sowohl auf 
normales weißes oder farbiges Papier, auf 
Leichtpapier (Luftpostpapier), ja sogar auf 
Karton (zum Beispiel Karteikarten) als auch 
auf Papier-Offsetfolien kopiert werden, wenn 
die Vorlage einseitig wärmedurchlässig ist. 


Einfache Herstellung von 
Spirit-Umdruckmatrizen 

Das Olympia DC 1 liefert in nur 4 Sekunden 
von einer Vorlage eine Spirit-Umdruckmatrize. 
Auch Zeichnungen und Illustrationen bieten 
bei diesem Verfahren keine Probleme mehr. 
Das Archivieren dieser Druckvorlagen ist in 
jedem Aktenordner möglich. 


Einfachste Bedienung 

Das Ein- und Ausschalten des 
Trockenkopiergerätes Olympia DC 1 erfolgt 
durch einen einzigen Hebel. Ein Schalter 
reguliert die Durchlaufgeschwindigkeit. 
Kopiersatz wird zusammengelegt (1), in das 
Gerät geschickt (2), automatisch 
ausgeworfen (3) — und schon ist die Kopie 
fertig (4). 


Ständig einsatzbereit 

Das Trockenkopiergerät Olympia DC 1 ist 
nach Anschluß an das Stromnetz ohne 
Anlaufzeit sofort und ständig 
einsatzbereit... 


Überall einsetzbar 

Das Olympia DC 1 ist leicht und handlich und 
im Bedarfsfall bequem von Arbeitsplatz zu 
Arbeitsplatz zu transportieren. Seine 
Grundfläche ist kleiner als zwei Briefbogen. 
Das Kopiergerät DC 1 kann überall eingesetzt 
werden; eine Steckdose genügt. Selbst bei 
hellstem Licht oder grellem Sonnenschein 
kann kopiert werden. Das Olympia DC 1 
braucht keine Verdunklung. 


Olympia DC 1 — das ideale Trockenkopiergerät 


Überall, wo ein preisgünstiges Kopiergerät 
mit vielen Einsatzmöglichkeiten gebraucht 
wird, ganz gleich, ob im Groß- oder 
Kleinbetrieb, hat das Olympia DC 1 seinen 
Platz. 


Durch seine vielseitige Verwendung ist das 
Olympia DC 1 rationell. Es können zum 
Beispiel Duplikate von Rechnungskopien auf 
Original-Rechnungsformulare gemacht 
werden. An Stelle des bisher üblichen 
Mahnwesens können von 
Rechnungsdurchschlägen Kopien angefertigt 
und als Mahnbriefe verschickt werden. 


Mit Hilfe eines Spezial-Spirit-Karbonsatzes 
kann man von technischen Zeichnungen 
innerhalb von 4 Sekunden Matrizen 
herstellen, die als Arbeitsunterlagen für die 
einzelnen Betriebsstätten oder als 
Schulungsmaterial im Unterricht dienen. 
Dokumente, Aushänge am Schwarzen Brett, 
Versicherungspolicen, selbstgefertigte 
Anhänger und Etiketten, technische 
Zeichnungen und Inventarlisten werden 
durch das Kaschieren schmutz-, staub- und 
lichtunempfindlich. 


Rationell, schnell und kostensparend im 
Betrieb — das sind Vorteile, die zählen — 
Vorteile, die das Trockenkopiergerät 
Olympia DC 1 ganz besonders auszeichnen. 
Kopieren mit dem Olympia DC 1 macht sich 
in jedem Fall bezahlt. 


Das Trockenkopiergerät Olympia DC 1 
zeichnet sich, wie alle anderen 
Olympia-Erzeugnisse auch, durch seine 
ausgereifte Konstruktion, hohe Qualität und 
elegante Form aus. In den Olympia Werken, 
der größten deutschen Büromaschinenfabrik, 
schaffen rund 15000 Mitarbeiter die 
Erzeugnisse, die in über 100 Ländern der 
Welt geschätzt werden. Der Fachmann 
empfiehlt Olympia-Büromaschinen! 


Lassen Sie sich das Trockenkopiergerät Olympia DC 1 einmal unverbindlich zeigen. 
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